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♦ このたびは、オリンパス製品をお買い上げいただきまして、誠に 
ありびとラございまず。 

♦ USB ドライバのインストールは、本書の手順に従ってくださし、。 
本書似がの手順では正常にインストールできない場合びありまず。 




はじめ I ; 


本書はカメラとパソコンの接続ち法について詳しく説明しています。お読みになった後は 
大切に保管してください。 


本取巧説明書について 


参本書の内容については将来予告なしに変更することびあります。最新の情報について 
は、カスタマーヴポートセンターまでお問い合わせください。 

♦本書の内容については万全を期して作成しておりますび、万一ご不審な点、誤り、記 
載ちれなど、お気づさの点びございましたら、カスタマーヴポートセンターまでご連 
絡ください。 

• 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合 
を除き、禁止されています。また、無断転載は固くお断りします。 

• 本書に記載されているパソコンの画面表示は、パソコンの種類によって多少異なる場 
合びあります。 

©2001 OLYMPUS OPTICAL CO ., LTD . 

ごを意 


• 対象とするすべてのパソコンについて動作を保証するちのではありません。 

♦な下の場合は、正常に動作しない可能性びあり、動作保証外となります。 

- HUB (複数の周辺機器をつなげるためのアダプタ）を経由して接続される場合 
- Windows 9 己から Windows 98/98 SE へアップグレードしたパソコンの場合 
- MacOS および MacOS の USB MASS Storage Support びアップグレードさ 
れたパソコンの場合 

-パソコン出荷時に 0 S びプ U インストールされていない場合および自作パソコン 
の Wti 

-拡張カードで USB 端子を増設したパソコンの場合 


商標について 


• Windows ® は、 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標 
または商標です。 

• Macintosh は米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 

• その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有 
ちの商標または登録商標です。 


2 



本書の流れについて 


Windows (98/ Me / 200 0) をお使いの方へ 


Macintosh (OS 9) をお使いの方へ 


パソコンに取り込む方法を見つけます 
(それ似がの 0 S をお使いの方へ） ....... 


お問い合わせ窓 □ 












本書の流れについて 


確認しましよラ 



作業をする前に確認していた 
ださたいことを記載していま 
す。 


接続しましよラ 



専用 US 目ケーブルを使って 
カメラとパソコンを接続しま 
す。 


广 

し 


インス I -ールしましよう 
( Windows のネリ回のみ） 



つカメラを認識するためのドラ 
J イバをパソコンにインストー 
J レします。 


保存しましよラ 



パソコンびカメラを認識した 
ことを確認し、画像をパソコ 
ンにコピーして保存します。 


取り夕おしましょう 


パソコンからカメラを取り外 
します。 
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Windows 

98/ Me /2000 をお使いの方へ 


確認しましよラ 

-パソコンの電源を ON にして、 Windows び起動していることをご確認くださ 
い。 

-起動しているアプ U ケーシヨンびある場合には、すべて終了してください。 

-別売の AC アダプタのご使用をおすすめします。パソコンからカメラ内のカー 
ドにアクセスしているとさに電池の残量びなくなると、カメラび途中で動作を 
中止して、ファイル（画像データ）び壊れることびあります。電池をご使用の 
場合、カメラの電池残量び十分であることをご確認ください。 



電池を入れたままパソコンに接続しているとさ、 AC アダプタを巧き差しずる 
と、力ード内の画像データび破壊されたり、パソコンび誤動作することびあり 


ます。 


カメラとパソコンを接続しましよラ . 6 

ドライバをインストールしましよラ（初回のみ） . 7 

カメラの画像をパソコンに保巧しましよラ . 9 

カメラをパソコンか5取り外しましよう . 12 








カメラとパソコンを接続しましよう 


I パソコンの USB ポ ー N こ、 USB ケーブルのパソコン接続側のプラグ 
を差し这みまず。 



「メモ1 USB ポートの位置はパソコンによって異なります。パソコンの取扱説明書を 
ご覧ください。 


2 

3 

4 


5 


カメラのレンズバリアび閉じていることを5崔 IS しまず。 


カメラのコネクタカ八一を開さまず。 


カメラの USB 端子に、専用 USB ケー 
ブルのカメラ接続側のプラグを差し& 
みまず。 


緑ランプび点打しまず。 

これで接続びでさました。 



^ま意^パソコンに接続すると、カメラとしての機能は一切動作しなくなります。 




ドライバをインストールしましよ 5 (初回のみ) 


Windows 98をお使いの方は、手順に従って必要なソフトウエアのインス 
I -ールを行ってください。 

Windows Me / 2000をお使いの方は、ソフトウエアのインス I -- ルび自動 
的に行われますので、この手順は不要になります。「カメラの画像をパソコン 
に保存しましよラ ( c 穿 P .9)」 に進んでください。 



2 r 使用中のデバイスに最適なドライバを 
検索ずる」をチェックして、 r 次へ」をク 
リックしまず。 



3 付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブに入れまず。 

キヤメディアインフォメーシヨンディ 
スクウィンドウび自動的に表示された 
場合は、「終了」をク U ックして閉じて 
ください。 





ドライ/ 巧丫ンス トールしましよラ(初回のみ) 
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ドライバび検出された5「次へ」をク 
リックしまず。 

ドライバのインス I ルび始まります。 
インス!-ール中には、パソコンの電源 
を切ったり、カメラをパソコンから取 
り外したりしないでください。 




7 ドライバのインストールび完了しまし 

た。「カメラの画像をパソコンに保巧し 
ましよラ ( c ぞ P .9)」 にずずんで<ださ 
し、。 







カメラの画像をパソコンに巧巧しましよう 


画像をパソコンの中（ここでは、マイドキュメント）へ保存します。 


J パソコンのデスクトップ上にある「マイ 
コンピュータ」アイコンをダブルクリツ 
クして開さまず。 


2 「リムーバブルディスク」アイコンを夕’ 
ブルクリックして開きまず。 

カメラを接続すると新たに「リムーバブ 
ルディスク」のアイコンび表示されま 
す。これは、デジタルカメラび「リムー 
バブルディスク」として認識されたた 
めです。 


r メモ 1 新たな「リム-バブルディスク」び表示されない場合、または r リムーバブル 
ディスク」アイコンをダブルクリックした後、 r 準備びできていません」などの 
メッセージび表示された場合は、巧のような問題び考えられます。 

① カメラの電源 （ AC アダプタの接続状態、電池の残量）に問題びある。 

② カメラに力ードび入っていない。または、力ードに問題びある。 

撮った画像び、液晶モニタで確認できることをご確認ください。 

③ パソコンとデジタルカメラの US 日ケーブルでの接続状態に問題びある。 


2 「 Dcim 」 フオルダのアイコンをダブル 
クリックして開をまず。 





カメ ラの画像を J (ソコンに保存し ましよラ 



4 n OOolympJ フオルダのアイコンを夕’ 
ブルクリックして開きまず。 

画像ファイル （ JPEG ファイル）び表 
示され、 「 P 1010001か呂」などのアイ 
コンび確認でさます。 



「メモ1-フォルダ名とファイル名はなのルールに従って、カメラび自動的に作成しま 
す。 


(フオルダ名の例） 

(ファイル名の例） 


10001 ymp 

P 1 010001 か a 


令- 

巧て 


フオルダの通しま号 

月日付画像の通しま号 


、 


ィ 


-画像の通し番号は0001〜9999まででず。 

-画像の通し番号び9999を超えるとフォルダの通し番号び1プラスされま 
ず。 

-ファイル名の月の表記は、1〜9月は！〜9、10月は A、 11月は己、12 
月は C です。 


5 


デスクトップ上の「マイドキュメント」 
アイコンをダブルクリックして開きま 
ず。 

デスクトップ上にない場合は、[スター 
卜]メニューから[エクスプ□ーラ]を 
選択して、エクスプ□ーラのウインド 
ウを表示し、[マイドキュメント]をダ 
ブルク U ックします。 

「マイドキュメント」フオルダのウイン 
ドウび開さます。 
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カメラの画像をパソコンに保存しましよラ 


6 


rpioi 0001 Jpg 」 ファイル①アイコ 

ンをドラッグしまず。 

カメラの画像びパソコン（マイドキュ 
メント）に保存されます。 



「メモ1 . パソコンに画像ファイルの関連付けび設定されていると、 r マイドキュメン 
卜」の画像ファイルをダブルクリックして画像を確認することびできます。 
画像を適当なサイズで見たり、画像の加工などを行なラ場合は、別途、 
JPEG 対応の画像加エソフトび必要です。 

-動画（ムービ ー) をパソコンで再生ずるには、お使いのパソコンに 
QuickTime びインス I -- ルされている必要びありまず。 QuickTime は、別 
売ソフト CAMEDIA Masterl .21 U 降に収録されていまず。また、アップル 
コンピュータ社のホームぺージから無償でダウン□-ドずることびできまず。 
アップル〕ンピュータ社ホームぺ一义 http :// www . apple , co . jp / 

^ ま意含.画像処理は、必ずパソコンに〕ピーしてか5巧ってください。ソフトウェア 
によっては、ファイル（画像）び力ードの中にある状態で画像処理（画像の 
回おなど）を行うと、ファイルび壊れる可能性びありまず。 

-コピー中はカメラのオレンジランプび点滅します。点滅している間は絶巧に 
カメラの力ードカバーを開けたり、電池を取りがしたり、 AC アダプタを巧 
き差ししたりしないでください。ファイルび壊れる可能性びあります。 









カメラをパソコンか S 巧りかしましよ f 


Windows Me / 2000をお使いの方は 、 「♦Windows Me / 2000のとき 
( ii ^ P .13) J に進んでください。 

参 Windows 98のとを 


2 

3 


カメラのオレンジランプび点滅してい 
ないことを確認しまず。 


r マイコンピュータ」を開いて「リムー 
バブルディスク」をちクリックし、メ 
ニューを表示させまず。 

メニューの「取り出し」をクリックし 
まず。 


オレンジランプ（消灯) 






"•二 巧く勉 

面顏競)ローラの 

巧巧の… 


) 1/V バ化し!し、丄ん" 

_フ オー マツ ト (凶)… _ _ 


脱)巧けを） 


ショー忧ットの化成を〉 


4 カメラの緑ランプび消えていることを 
確認しまず。 



; カメラから USB ケーブルを巧きまず。 

6 パソコンか5 USB ケーブルを巧きまず。 







カメラをパソコンか 5 取りがしましよラ 


参 Windows Me/S □□□のとを 


2 


3 


カメラのオレンジランプび点滅してい 
ないことを確認しまず。 


タスクバーに表示されている ^rn- 
ドウエアの取り外し」アイコンをク 
リックしまず。 

ドライブを停止するメッセージび表示 
されます。 

メッセージをクリックしまず。 

「八ードウエアの取り外し」ウインドウ 
び表示されます。 


オレンジランプ（消灯) 



4 ウインドウび表示された5 roK」 をク 
リックしまず。 



5 

6 


カメラか 5USB ケーブルを巧きまず。 


パソコンから USB ケーブルを巧きまず。 
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Macintosh 

os 9 をお使いの方へ 


確認しましよラ 

-パソコンの電源を ON にして、 MacOS び起動していることをご確認ください。 
-起動しているアプ U ケーシヨンびある場合には、すべて終了してください。 

-別売の AC アダプタのご使用をおすすめします。パソコンからカメラ内のカー 
ドにアクセスしているときに電池の残量びなくなると、カメラび途中で動作を 
中止して、ファイル（画像データ）び壊れることびあります。電池をご使用の 
場合、カメラの電池残量び十分であることをご確認ください。 


^ま意! ► 電池を入れたままパソコンに接続しているとき、 AC アダプタを巧き差しする 
と、力ード內①画像データび破壊されたり、パソコンび誤動作することびあり 
ます。 


カメラとパソコンを接続しましよラ . 15 

カメラの画像をパソコンに保巧しましよラ . 16 

カメラをパソコンか5取り外しましよう . 19 







カメラとパソコンを接続しましよう 


I パソコンの USB ポートに、 USB ケーブルのパソコン接続側のプラグ 
を差し这みまず。 



「メモ1 USB ポートの位置はパソコンによって異なります。パソコンの取扱説明書を 
ご覽ください。 


2 

3 

4 


5 


カメラのレンズバリアび閉じていることを5崔 IS しまず。 


カメラのコネクタカバーを開きまず。 


カメラの USB 端子に、専用 USB ケー 
ブルのカメラ接続側のプラグを差し& 
みまず。 


緑ランプび点打しまず。 

これで接続びでさました。 



^ミ主意^パソコンに接続すると、カメラとしての機能は一切動作しなくなります。 





カメラの画像をパソコンに巧巧しましよう 


画像をパソコンの中（ここでは、八ードディスク）へ保存します。 


I カメラと接続ずることによってデスク 
トツプ上に表示された r 名称未設定」ア 
イコンをダブルクリックして開さまず。 


1" メモ1新たな「名称未設定」び表示されない場合、または r 名妳未設定」アイコンをダ 
ブルクリックした後、 r 準備びできていません」などのメッセージび表示された 
場合は、巧のような問題び考え5れます。 

①カメラの電源 （ AC アダプタの接続状態、電池の残量）に問題びある。 

③カメラに力ードび入っていない。または、力ードに問題びある。 

撮った画像び、液晶モニタで確認できることをご確認ください。 

③パソコンとデジタルカメラの USB ケーブルでの接続状態に問題びある。 



2 


3 


rociMj フオルダのアイコンをダブル 
クリックして開さまず。 


r 1 OOOLYMP」 フオルダのアイコンを 
ダブルクリックして開きまず。 


画像ファイル （ JPEG ファイル）び表 
示され、 「 P 1010001 JPG 」 などのア 
イコンび確認でさます。 


□ - をを未設ち囚呂 

1 _ — 1巧目、30 MB ささ 1 

Vdcim >^ -^ 

〇プルクリック） 

_ 

1 い 

，み 


□ な DCIM -是囚目 

1 11另巨、30 MB まま 1 


] 

1い 

ゾ: 


□ — な 1000LVMP 回日 

1 21頁巨、30 MB 空き 1 

齒 齒 

P 101 0001.J 阳 P1010002.JPG 

一 

1い 






カメラの画像をパソコンに保存しましよラ 


I ^41 -フォルダ名とファイル名は巧のルールに従って、カメラび自動的に作成しま 
す。 


(フォルダ名の例） 

(ファイル名の例） 


10001 ymp 

P 1010001 .jpg 



巧て 


フオルダの通し番号 

月曰付画像の通しま号 


、 




-画像の通し番号は 0001 〜 9999 までです。 

-画像の通し番号び 9999 を超えるとフォルダの通し番号び 1 プラスされま 
ず。 

-ファイル名の月の表記は、 1 〜 9 月は 
月は C です。 

4 デスクトップ上の 「A — ドディスク」ア 
イコンをダブルクリックして開さまず。 



「八ードディスク」フオルダのウインド 
ウび開さます。 


曰= 

呈 -3 Macintosh HD 

12巧目.1 1.44 GB 空き 

— ^四目 

な 

Apple ェクストラ 

"諭 

な^ 

USB Disk Formatter 

某. 

駐 

獻ぉポ 

アプリケーシ a ン 

ぶ卜 


な 

システムつ a ルダ 

ュ爲テ. 


苗 

<1 

或 

い 
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カメラの風泉をノ (ソコンに保存し ましよラ 


5 


rp 1010001 .JPG」 ファイルのアイ 
コンをドラッグしまず。 

カメラの画像びパソコン(八ードデイス 
ク)に保存されます。 



「メモ II -パソコンに画像ファイルの関連付け設定されていると、 r 八ードディスク」の 
画像ファイルをダブルクリックして画像を確認することびできます。また、 
画像を適当なサイズで見たり、画像の加工などを行なう場合は、別途、 
JPEG 対応の画像加エソフトび必要です。 

-動画（ムービ ー) をパソコンで再生ずるには、お使いのパソコンに 
QuickTime びインス I -- ルされている必要びありまず。 QuickTime は、別 
売ソフト CAMEDIA Masterl .2 L ソ降に収録されていまず。また、アップル 
コンピュータ社のホームぺージから無償でダウン□-ドずることびできまず。 
アップル〕ンピュータ社ホームぺ一义 http :// WWW. apple , co . jp / 

^ ま意^-画像処理は、必ずパソコンにコピーしてか 5 巧ってください。ソフトウェア 
によっては、ファイル（画像）び力ードの中にある状態で画像処理（画像の 
回おなど）を巧うと、ファイルび壊れる可能性びあります。 

-コピー中はカメラのオレンジランプび点滅します。点滅している間は絶対に 
カメラの力ードカバーを開けたり、電池を取りがしたり、 AC アダプタを巧 
き差ししたりしないでください。ファイルび壊れる可能性びあります。 




カメラをパソコンか S 巧りかしましよ f 


I カメラのオレンジランプび点滅してい 
ないことを確認しまず。 


2 デスクトップ上の r 名称未設定」アイ 
コンを選択して「ごみ箱」にドラッグ 
しまず。 

3カメラの緑ランプび消えていることを 
確認しまず。 


4 カメラから USB ケーブルを巧きまず。 


オレンジランプ（消巧) 




; パソコンか！5 USB ケーブルを巧きまず。 
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パソコンに取り込む方法を見つけます 

(それ ia かの OS をお使いの方へ） 


下記の日 S をお使いの場合、付属の USB ケーブルはご使用になれません。 

• Windows 9 己参 Windows NT 参 Mac OS 9 なか 

付属のカードと別売のフ□ッピーディスクアダプタまたは PC カードアダプ 
夕をお使いになり、直接パソコンに取り込むことびでさます。 


お持ちのパソコンは USB インターフェイスを標準装備していますか？ 
パソコンの背面か側面または前面に固マークのついた端子び、 USB インターフェイ 
スです。 





お使いの日 S は、 
次の日 S ですか 
- Windows 98 

• Windows 2000 

• Windows Me 
- MacOS 9 




付属の 「 US 日ケーブル」を 
お使いください。 



別売の「スマートメディア- 
U —ダ/ライタ」を使用する 
ことちでさます。 


パソコンに内蔵のフ□ッピーディスクドライブびありますか？ 







別売の「フ□ッ 



~r 

1 ^ 


ピーディスクアダ 


プタ」をご用意く 
ださい。 1 

, mmm 






パソコンに内蔵の力 


りードス□ットび 


卜びありますか？ 


ぃぃ 


別売の 「 PC カード 
アダプタ]をご用 
意ください。 


|(AM(DIAJ 


《 Windows NT は使用できません。 


本書裏表紙の当社アクセスポイントにご相談ください。 






Memo 




お問い合わせ窓 □ 

商品に関ずる技術的なお問い合わせ窓口 


オリンパス光学工業株式会社カスタマーヴポートセンター 
干 192-8 已07東京都八王子市石川の29已1 
TEL 0426 -42-7499 
FAX 0426 -42-7486 

オリンパスホームぺージ http :// www . olympus . co . jp / 
受付日時 AM 9:30〜17:00 
は•日•祭日•および当社休日を除く） 、 


♦お問い合わせいただ<前に（お願い） 、 

•より迅速、正確にお答えするために、お手数ですが次ページ 
のヴポート用カルテの内容をあ5かじめご確認ください。 

- FAX または郵便でお送りいただく場合は、所定の項目は必 
ずご記入ください。 
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お問い合わせ窓口 



《 FAX や郵便でのお問い合わせの際は、コピーしてご利用ください。 


23 






干 101-00 巳2千代田区巧田ル j II町1の3の1小川町=井ビルけ U ンバスプラヴ巧) Tel.03(32 日 2)1 日31 
〒〇已 0-0034 化幌市中央区化4条東1の2の3札幌フコク生命ビル Tel.Ol 1(231)2320 
T 981-3133 仙台市ま区ま中央]の13の4まエクセルビル Tel.022(2 1 8)842 1 

〒日已 0-0087 新漏市東大通り2の4の10日本生命新漏ビル Tel.02 巳 (24 已 )7337 

干3白 0-08 1巳松本市深志1の2の11松本昭和ビ J レ Tel.02 已 3(3 已)巳331 

干4日 0-0003 名ち屋市中区錦2の1日の2已日本生命広ル路ビル Tel.O 已 2(201) 日巳71 

〒日 20-0024 金ミ尺市西念1の1の3コンフィデンス金ミ尺 Tel.07 已 (2 已 2)82 巳7 

〒已 42-0081 大阪市中央区南船場2の12の2已才 U ンパス大阪センター Tel.O 已(日2巳 2) 日日91 
干7已 0-0007 高松市中央田 T 11の11高松大林ビ J レ Tel.087(834) 已1已已 

干 730-00 13広島市中区八 T お1已の11日本生命広島第2ビル Tel.082(228)3821 

干81 0-0004 福岡市中央区渡辺通3の已の11福岡フコク生命ビル Tel.O 日 2(7 已 1)44 已已 
干朋 2-084 已鹿児島市加ミ台屋田 T 12の7日本生命加ミ台屋町ビル Tel.O 日日 (22 巳)110巳 

干日 00-00 1已那覇市义茂地3の1の1日本生命那覇ビル Tel.098 旧已 4) 巳3日已 


^ ± •日曜、祝日および年末年始は原則として休業させていただきまず。才 U ンパスプラヴ内の東京サー 
ビスステーシヨンは±曜を営業しております。 


OLYMPUS ⑥ 

オリンノ \°ス光学工業株式会社 

干 163-8610 東京都新宿区西新宿 1-22-2 新宿サンエービル 

アクセスポイント（製品に関ずるお問い合わせ） 

ホし幌 .011-231 -2338 金沢 . 07巨-2巨 2-82 已9 

仙台 . 022 -218-8437 大阪 . 0巨-巨2已 2-0 已〇巨 

新；•寫 . 02已 -24 已 -7343 高松 .087-834 -巨180 

松本 . 02巨 3-3 巨-2413 広島 . 082 -222-0808 

東京(ノ V 王子）.…042巨- 42-7499 福岡 . 092 -724-821 已 

静岡 . 〇已 4-2 已 3-22 已〇 鹿児島 .099-222 -已087 

名古屋 . 〇已 2-20 1 -9 已8已 ミ中縄 .098-8 巨 4-2 已48 

《上記のアクセスポイントまでお電話いただければ、才 U ンパスカスタマーヴポートセン 
ターに転送されます。アクセスポイントまでの電話料金はお客様負担となります。なお、 
調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合びありますので、ご了承ください。 

営業時間9 : 30〜17 : 00は•日曜、祝日および製社休業日を除く） 

《才 U ンパスのホームページ http://www.olympus.co.jp でデジタルカメラおよび関連製品の情報の提 
供をしております。 

国内サービスステーション（修理受付窓口） 


を幌台漏本屋お阪松島岡島縄 

ち 旧儿 

ま札仙新松名金大高広福鹿巧 


VT 297602 



















